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はじめに 


このたびは、 NEC の Express 5800シリーズサーパをお買い求めいただき、まことにありがとうご 
ざいます。 


本書では、 Express 5800シリーズサーパ 「 Express 5800 /120 GR - la 」 および 「 Express 5800/ 
120 GR -2 a 」 で使用するオペレーテインヴシステム 「 Microsoft ® Windows Server ™ 2003 Stan ¬ 
dard Edition 日本語版」または 「 Microsoft ® Windows Server ™ 2003 Enterprise Edition 日本語 
版」をインス I ルする方法について記述しています。 

( Express 5800シリーズのセットアップ （0 S のインストールを含む）は添付の 
「 EXPRESS 巳 UILDERJCD - ROM の「シームレスセットアツプ」機能をお使いになることをお勧めし 
ます。） 


本書での内容は 、 Windows Server 2003やその他、使用するオペレーティングシステム （0 S ) の 
機能や操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。 0 S に関する操作や不 
明点については、各 0 S のオンラインヘルプなどを参照してください。 


/-\ 

本書は上記に示すモデル専用の説明書です。添付の 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM の 
中には他のモデル用の説明書が含まれている場合もあります。本書を参照してインストール 
をする前に、お使いになつているモデルを確認してください。 


本文中の記号について 

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 


S 


0 

チェック 

函 

ヒント 


ユーティリティや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点 
を示します。 


ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要がある点を示します。 


知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 
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ソフトウェア使用条件 

添付の CD - ROM 内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお 
読みになり、その内容についてご確認ならぴにご承諾ください。 


ユーザーサポートについて 


ソフトウエアに関する不玥点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サー 
ビスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますの 
でご利用ください。 


http://nec8.com/ 

『NEC 8番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 

http://www.fieldmg.co.jp/ 

NEC フイールディング(株)ホー厶ページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの 
情報をご紹介しています。 
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概要 


Express 5800シリーズの再セットアップをするときは、「シームレスセットアップ」と「マニュアル 
セットアップ」の2つの方法があります。本書では「マニュアルセットアップ」の手順を説明します。 

それぞれのセットアップについて以下に説明します。 （ Express 5800シリーズのセットアップは、 
「シームレスセツトアップ」を使ってセツトアップすることをお勧めします。） 


シームレスセットアップ 

「シームレスセットアップ」とは、ハードウエアの内部的なパラメータや状態の設定から OS 
(Windows Server 2003)、各種ユーティリティのインストールまでを添付の 
「 EXPRESS 巳 UILDER ®」 CD - ROM を使って切れ目なく（シームレスで）セットアップできる 
Express 5800シリーズ独自のセットアップ方法です。 

購入時の状態と異なるハードディスウドライプのパーティション設定で使用する場合や OS を再イ 
ンス I 'ールする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が代 
わって行います。 

シームレスセットアップの方法については「ユーザーズガイド」で説明しています。 

また、再インストールのときに前回使用したセットアップパラメータ FD を使用すると、前回と同 
じ状態に本装置をセットアップすることができます。 

「セットアップパラメータ FD 」 は、 EXPRESS 巳 UILDER にある 「 ExpressPicnic ®」 を使って事前に作 
成しておくことができます。 

事前に「セットアップパラメータ FD 」 を作成しておくと、シームレスセットアップの間に入力や選 
択しなければならない項目を省略することができます。（セットアップパラメータ FD にあるセット 
アップ情報は、シームレスセットアップの途中で作成•修正することもできます)。セットアップ 
パラメータ FD の作成方法については、「ユーザーズガイド」で説明しています。 


マニュアルセットアップ 

Windows Server 2003やディスクドライパ、ネットワークアダプタドライパ、各種ユーティリ 
ティのインストールなどをひとつひとつ手作業で行う方法です。 


セツトアップ後にシステム固有のモジュールを適用する NEC アップデートモジュールのインストー 
ルを行ってください。 
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注意事項 


マニュアルセツトアップを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。 


システムのアップデートについて 

本体のシステム構成を変更したときは、必ず本体に添付の 「 EXPRESS 巳 UILDERJCD - ROM を使っ 
て、システムをアップデートしてください。詳しくは、13ページを参照してください。 


ディスク構成について 

ディスク領域に、 「 MAINTE _ P 」 と表示された領 
域が存在する場合があります。構成情報やユー 
ティリティを保存するための保守用パーティシヨ 
ンです。削除しないでください。 



ダイナミックディスクへの再インス I -ールについて 


ダイナミックディスクにアップグレードしたハード 
ディスクドライプに再インス!■'ールする際、 0 S をイ 
ンストールするパーティション以外にパーティショ 
ンが存在し、そのパーティションを残したい場合 
は、次の点について注意してください。 

• 0 S をインストールするパーティションには、前 
に 0 S をインストールしていたパーテイシヨンを 
選択してください。 


(c：) I (D:) 

XX.XX GB NTFS I XX.XX GB NTFS 

正常(システム） 正常1 


データ領域 

(このパーティション 

を残したい場合） 


• 0 S パーテイシヨンのフォーマットについては、 
「現在のファイルシステムをそのまま使用(変更な 
し）」を選択してください。 
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MO 装置について 

インストール時に M 〇装置を接続したままファイルシステムを NTFS に設定すると、ファイルシス 
テムが正しく変換されない場合があります。ファイルシステムが正しく変換されなかった場合は、 
MO 装置を外してインストールを最初からやり直してください。 


作成するパーティションサイズについて 

システムをインス I ■'ールするパーティションの必要最小限のサイズは、次の計算式から求めること 
ができます。 

インス I ルに必要なサイズ+ページングファイルサイズ+ダンプファイルサイズ 
インストールに必要なサイズ = 2900 MB 

ページングファイルサイズ(推奨）=搭載メモリサイズ X 1.5 
ダンプファイルサイズ =搭載メモリサイズ+ 12 MB 


S 


• 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(メモリダンプ)採取のために必要なサイズで 
す。ページングファイルサイズの初期サイズを「推奨」値未満に設定すると正確なデバッグ情報 
(メモリダンプ)を採取できない場合があります。 

• 一つの ノ（ーテ イシヨ ンに設定できるページング フ ァイルサイズは最大で4095 MB です。搭載 
メモリサイズ X 1 .5 倍のサイズが4095 MB を超える場合は、4095 MB で設定してくださ 
い。 

• 搭載メモリサイズが 2 GB 以上の場合のダンプファイルサイズは、最大で 「2048 MB + 
12 M 巳」です。 

• その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要と 
するディスク容量を追加してください。 


例えば、搭載メモリサイズが51 2 MB の場合、必要最小限のパーティションサイズは、上記の計算 
方法から 

2900 MB + (512 MB X 1.5) + (512 MB + 12 MB ) = 4192 MB 
となります。 

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ+ページング 
ファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ハードディスクドライ 
プを増設してください。 

ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り振ることで解決で 
きます。 


(1) インストールに必要なサイズ+ページングファイルサイズを設定する。 

(2) ユーザーズガイドの「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デパック'情報(ダンプファイ 
ルサイズ分)を別のハードディスクドライプに書き込むように設定する。 

(ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがハードディスクドライブにない場合はインス 
I -ールに必要なサイズ+ページングファイルサイズでインストール後、新しいハードデイス 
クドライブを増設してください。） 
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マニュアルインス I -ールについて 

* インス I ル作業中に[ハードウエアのインストール/ソフトウエアのインス I ル]のポップ 
アップが2回表示されますが、システム動作上、問題ありません。すべて[はい]をウリックし 
て続行してください。 

以降は、メッセージに従ってインストール作業を続けてください。 

• N 8103 -80/81 接続時のマニュアルインス！-ールについて 

インストール作業中に以下のようなポップアップメッセージが数回表示される場合があります 
が、システム動作上、問題ありません。[はい]をクリックして続行してください。以降はメッ 
セージに従ってインストール作業を続けてください。 


ソフ トウ エアの イ ンストール 

/ j \ は、このバージョンの Windows との互換を検証する Windows ロゴテストに合格し 
ていません。 

インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたり.システムが 
不安定になるなど、重大な障害を引き起こす趄因となる可能性があります。 

今すぐインストールを中断し、ソフトウェアベンダに迚絡して、 Windows ロゴ 
の認定テストに合格したソフトウェアを入手することを、 Microsoft は強く 
推焚します。 

ソフトウエアのインストールを続行しますか？ 


はい いいえ 


ハードウエアのインストール 
A \ このノ、ー ドウエア： 

XXXX Controller 

を使用するためにインストールしようとしているソフトウエアは、 

このノージョンの Windows との互換性を検証する Windows ロゴテスト 
に行格していません。 

インストールを続行した場合.システムの動作が損なわれたり、システムが 
不安定になるなど.重大な障害を引き起こす要 W となる吋能性があります。 
今すぐインストールを中断し、 Windows ロゴテストに合格したソフトウエアが 
入手 BJ 能かどうか、ハードウエアベンダに確認されることを、 Microsoft は 
強くお勧めします。 

このソフトウエアのインストールを続行しますか？ 


はい いいえ 




セキュリティの警 fj - 

ドライノ ゞ のインストール 


/ K このハードウエア： 


LSI IDE SAF-TE -AMI SCSI Processor Device 

を使用するためにインストール使用としているドライハへノフトウエアは. 
Authenticode ( TM ) 技術で適切に罟名されていません。 

そのため、ソフトウエアが発行された後に変史されたかどうかを 
確認できません。発行元の ID は次の問題のため確認できません。 


インストールされた INF ファイルは、デジタル署名情報が 
含まれていません。 


のドライバソフトウエアをインストールしますか？ 


[ はい II いいえ] I 計:細情報 
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アップグレードインス I -ールについて 

• SCSI コントローラ ( N 8103 -56) をご使用されている場合、 Windows Server 2003にアップグ 
レードインストールする前に必ず SCSI コント□—ラを一度取り外してください。 SCSI コント 
□—ラを接続したまま作業を行うと、インス I ル中にエラーが発生することがあります。 

Windows Server 2003のアップグレードインストールが完了した後に SCSI コント□-ラを追 
力□し、システムのアップデートを行ってください。 

• SCSI コントローラ ( N 8103 -65) またはディスクアレイコント □- ラ ( N 8103 -80/81) を使用する 
場合、アップグレードインストール後にデパイスマネージャよりドライパのアップデートが必 
要になります。19ページの手順に従ってドライパのアップデートを行ってください。 

• システムに PROSetl がインストールされている場合は、アップグレード前に PROSetl を削除 
してから、アップグレードしてください。 Teaming の設定がされている場合は、 Teaming を解 
除してから、 PROSetl を削除してください。 

• アップグレードインストール中、以下のような「ディスク挿入」のポップアップメッセージが表 
示された場合は、[キャンセル]をクリックしてください。 


<ディスクの挿入> 

'Intel PRO Adapter CD-ROM or floppy disk ' のラベルの付いた 
CD を CD-ROM ドライプに挿入して、 [ OK ] をウリックしてください。 
フロッピーディスクなど、別の場所からファイルをコピーする 
場合も、 [0 K ] をウリツクしてください。 


• 0 S のアップグレード完了後、「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示された場合は、 
[キャンセル]を選択してから、システムのアップデートを行ってください。 

• 1000 Base-T のオンポード LAN の場合、システムのアップデート後、 PROSet の詳細設定での 
ジャンボフレームの値とネットワークアダプタのプロパティダイア□ヴボックスの詳細設定で 
のジャンボフレームの値を確認してください。値が異なる場合は、ネットワークアダプタのプ 
□パティダイア□ヴボックスの値を PROSet と同じ値に変更してください。 


5 





マニュアルセットアップ 


マニュアルセットアップで Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版または Windows 
Server 2003 Enterprise Edition 日本語版をインストールする手順を次に示します。以下、これ 
らの〇 S をまとめて 「Windows Server 2003」と呼びます。 

シームレスセットアップでインストールをする場合は、ユーザーズガイドを参照してください。 

□ セットアップを始める前に必ず2ページの「注意事項」を参照してください。パーティションの作成 
やダイナミックディスクへのインス I -ールに関する説明があります。 


マニュアルセットアップに必要なもの 


作業を始める前に次のディスクや説玥書を用意します。 

□ EXPRESSBUILDER ( CD - ROM ) 

□ Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版 ( CD - ROM ) または Micros 〇 ft 
Windows Server 2003 Enterprise Edition 日本語版 ( CD - ROM ) 

□ Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER (または 1.44 MB フォーマットの 
3.5 インチフ□ッピーディスク1枚） 

n ファーストステップガイド 

n ユーザーズ ガイド 
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インストールの準備 


インストールを始める前に 「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 を作成 
してください。 


Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER は、次の 2 通りの方法で作成するこ 
とができます。 

• EXPRESSBUILDER で本装置を起動して表示されるメニューから作成する 

Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER を作成するために使用できる] 
ンピュータが本装置しかない場合は、この方法で作成します。ただし、本装置が Windows 
Server 2003で動作できる場合は、この後の「マスターコント□—ルメニューから作成する」 
でも作成することができます。 

次の手順で作成します。 

7 3.5 インチフロッピーディスクを1枚用意する。 

P 本装置の電源を ON にする。 

マ本装置の CD - ROM ドライブに 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM をセットする。 

4 CD - ROM をセットしたら、リセットする （く Ct 「 l >+< Alt >+< Del > キーを押す）か、電 
源を OFF / ON して本装置を再起動する。 

CD - ROM からシステムが立ち上がり、 EXPRESS 巳 UILDER が起動します。 

^ 「ツールメニュー」から「サボートディスクの作成」を選択する。 

Q 「サボートディスク作成メニュー•」から 「Windows Server 2003 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDER 」 を選択する。 

7画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。 

「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 が作成されます。作成 
した 「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 はライトプ□テク 
卜をし、ラペルを貼って大切に保管してください。 
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參マスターコントロールメニューから 作成する 


マスターコントロールメニューは、次のオペレーティングシステム上で起動します。 

— Windows Me /98/95 
- Windows XP / 2000 
— Windows Server 2003 
— Windows NT 4.0 

上記のオペレーティングシステムで動作しているコンピュータを使用できる場合は、マスター 
コント □- ルメニューから Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESS 巳 UILDER を作 
成することができます(本装置も含まれます）。 

次の手順で作成します。 

7 3.5 インチフロッピーディスクを1枚用意する。 

p Windows Me /98/95、 または Windows XP / 2000 、 Windows Server 2003、 
Windows NT 4.0を起動する。 

3 「 EXPRESS 日 UILDERJCD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする。 

マスターコントロールメニューが起動します。 

4 [ソフトウェアのセットアップ]を左ク 
リックし、 [ OEM ディスクの作成]— 

[for Windows Server 200 3] の順 
にメニューを選択する。 


^ 画面の指示に従つてフロッピーデイス 

クをセツトする。 


右クリックで現れるポップアッ 
プメニューでも同様の操作がで 
ヒント きます。 



E1 


〇オンラインドキュ，ント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 


Master Control Menu 


ソフトウェアの 
セツトアップ 




_»〇綾7 


NEC 


「Windows Server 2003 OEM-DISK 
for EXPRESSBUILDER 」 が作成され 
ます。 


作成した 「Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 」 はライトプロ 
テクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。 
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Windows Server 2003のインストール 


インストールには「新規インストール」と Windows 2000からの「アップグレードインストール」が 
あります。 


新規インストール 

次の手順に従ってインス I ルします。 

7 本装置の電源を ON にする。 

P 本装置の CD - ROM ドライブに Windows Server 2003 CD - ROM をセットする。 

^ Windows Server 2003 CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしたら、リセット 
する（く Ct 「 l >+ く Alt >+< Del > キーを押す)か、電源を OFF / ON して本装置を再起動す 
る。 


S 

EBm 


CD - ROM からシステムが立ち上がり、本装置が再起動します。 

Windows Server 2003のセットアップ画面が表示されます。画面が表示されなかった 
場合は、 < Ente 「> キーが正しく押されていません。もう一度システムの電源を〇 N し直し 
てから始めてください。 

yj 画面下部に 「Press F 6 If you need to install third party SCSI or RAID driver .」 
が表示されている間にく F 6> キーを押す。 

0 

チェック 


^ 以下のメッセージが表示されたら < S > キーを押す。 

Setup could not detrmine the type of one or more mass storage 
devices installed in your system , or you have chosen to 
manually specify an adapter . Currently，Setup will load 
support for the following mass storage devices . 

v ___ J 


く F6> キーを押しても、このときには画面上には何の変化もあらわれません。 


八ードディスクドライブ上に起動可能な 0S がインストール済の場合は、画面上部に 
「Press any key to boot from CD..」 が表示がされている間にく Enter〉 キーを押 
してください。起動可能な 0S が存在しない場合は不要です。 
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以下のメッセージが表示されます。 


Please insert the disk labeled 
manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 

\__ J 


Windows 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER をフロッピーディスクドラ 
イブドライブにセットし、く Enter 〉 キーを押す。 

SCSI アダプタのリストが表示されます。 

装置にディスクアレイコントローラが装着されている場合は、 SCSI アダプタリストか 
ら以下のいずれかを選択し、く Ente 「> キーを押す。 


一 N 8103 -80 を装着の場合 

[MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller Driver ] 

— N 8103 -81 を装着の場合 

[MegaRAID SCSI 320-2 RAID Controller Driver ] 


以降は、メッセージに従って作業を続けてください。 


インストールの詳細については、「ファーストステップガイド」を参照してください。 


B 


• セットアップの途中で、 Windows Server 2003をインストールするパーティ 
ションを設定する画面が表示されます。このとき表示される先頭にある 55M 巳の 
領域は、 Express 5800特有の構成情報や専用のユーティリティを保存するため 
に使用されるパーティションです。この領域の削除は推奨しませんが、 55M 巳の 
領域を確保させたくない場合は、 「D =パーティションの削除」で削除してくださ 
い0 

• 100000 MB (1 00GB) 以上の領域を持ったディスクに Windows Server 
2003をインストールする場合、デフオルト値のパーティションサイズ以外で 
は、5桁 (99999MB) 以下の値しか設定できません。 


ファイルのコピーの後、 自動的に再起動します。 

函 

ヒント 

以降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。詳細については、「ファース 
トステップガイド」を参照してください。 

13ページの説明を参照してシステムのアップデートを行う。 


フロッピーディスクおよび CD-ROM を取り出す必要はありません。ただし、フロッ 
ピーディスクを取り出さない場合は、 CD-ROM も取り出さないでください。 


14ページ以降の説明を参照してドライパのインス I 'ールと詳細設定をする。 










アップグレードインス!-ール 


Windows 2000がインストールされている装置を Windows Server 2003にアップヴレードする 
手順を次に示します。 

1 本装置の電源を ON にし 、 Windows 2000を起動する。 

2 管理者権限を持ったユーザーでログオンする。 

^ Windows Server 2003 CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトする。 

[実行する操作の選択]画面が表示されます。 


國 

ヒント 

4 [Windows Server 2003をインス I ■'ールする]を選択する。 

アップグレードか新規インストールかを選択するダイアログボックスが表示されます。 

^ 「アップグレード(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックする。 

メッセージに従って作業を続けてください。ファイルのコピー後、自動的に再起動しま 
す。 


画 

ヒント 

Q 装置にディスクアレイコントローラが装着されている場合は、画面上部に 「Setup is in - 
specting your computer's hardware configuration …」表示されてし、る間に 
< F 6> キーを押す。 


0 

チェック 


<F6> キーを押しても、このときには画面上には何の変化もあらわれません。 


Windows Server 2003 CD-ROM またはバックアップ CD-ROM は CD-ROM ドライブに 
挿入したままでかまいません。 


[ 実行する操作の選択 ] 画面が表示されない場合は、 「 <CD-ROM ドライブ >: 
¥SETUP.EXE 」 を実行してください。 


<ド6>キ_を押す必要がない場合は、これ以降の手順は必要ありません。画面の指示に 
従ってセットアップしてください。 

詳細については「ファーストステップガイド」を参照してください。 










以下のメッセージが表示されたら < s > キーを押す。 


Setup could not detrmine the type of one or more mass storage 
devices installed in your system , or you have chosen to 
manually specify an adapter . Currently , Setup will load 
support for the following mass storage devices . 

V___ J 

以下のメッセージが表示されます。 

/ ' N 

Please insert the disk labeled 

manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 

\ ___ / 


Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESS 巳 UILDER をフロッピーディ 
スクドライブにセットし、く Enter 〉 キーを押す。 

SCSI アダプタのリストが表示されます。 

装置にディスクアレイコントローラが装着されている場合は、 SCSI アダプタリストか 
ら以下のいずれかを選択し、く Ente 「> キーを押す。 

- N 8103 -80 を装着の場合 

[MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller Driver ] 

- N 8103 -81 を装着の場合 

[MegaRAID SCSI 320-2 RAID Controller Driver ] 

以降は、メッセージに従って作業を続けてください。 

13ページの説明を参照してシステムのアップデートを行う。 


14ページ以降の説明を参照してドライバのインストールと詳細設定をする。 





システムのアップデート 


システムを再起動後、必ず以下のようにシステムをアップデートしてください。 


Q 


次の場合も必ずシステムのアップデートを行ってください。 

• システム構成を変更した場合(システム構成を変更した後、再起動を促すダイアログボックス 
が表示される場合は[いいえ]をクリックし、システムをアップデートしてください。） 

• 修復プロセスを使用してシステムを修復した場合 

• CPU を増設した場合 

• バックアップ媒体からシステムをリストアした場合 

(サービスパック関連の Express 5800用差分モジュールを適用したシステムの場合は、再 
度 RUR の FD を使用して Express 5800用差分モジュールを適用してください。このとき 
サービスパックを再適用する必要はありません。） 


7 管理者権限のあるアカウント ( administrator 等)で、システムにログオンする。 
P 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトする。 

マスター コント □—ルメニューが 表示されます。 


3 [ソフトウェアのセットアップ]を左ク 
リックし、[システムのアップデート] 
をクリックする。 



右クリックで現れるポップアッ 

■ 

プメニューでも同様の操作がで 

ヒント 

きます。 


画面のメッセージに従って作業を進め 
てください。[コンピュータの再起動] 
ダイア□グボックスが表示されます。 



4 [コンピュータの再起動]をクリックしてシステムを再起動させる。 

システムのシャットダウン開始後、ただちに 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM を CD - 
ROM ドライブから取り出す。 

S 


1000 Base-T のオンポード LAN について 

システムのアップデート後、 PROSet の詳細設定でのジャンボフレームの値とネットワークアダプ 
夕のプ□パティダイアログボックスの詳細設定でのジャンボフレームの値を確認してください。値 
が異なる場合は、ネットワークアダプタのプ□パティダイア□グボックスの値を PROSet と同じ値 
に変更してください。 
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ドライバのインストールと詳細設定 


本体標準装備の各種ドライパのインストールとセットアップを行います。 

ここで記載されていないドライパのインス I ■'ールやセツトアップについてはドライパに添付の説明 
書を参照してください。 


PROSet 

PROSet は、ネットワークドライパに含まれるネットワーク機能確認ユーティリティです。 
PROSet を使用することにより、以下のことが行えます。 

ーアダプタ詳細情報の確認 

ーループパックテスト、バケット送信テストなどの診断 
— Teaming の設定 

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、サーパに耐障害性に優れた環境を提 
供し、サーバスイッチ間のスループットを向上させることができます。 

このような機能を利用する場合は、 PROSet が必要になります。 PROSet をインス I ルする場合 
は、以下の手順に従ってください。 


7 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする。 

2 エクスプローラを起動す る。 

<標準の スター トメ ニューモー ドの手順> 

スター トメ ニューから[エクスプローラ] をクリックする。 

<クラシック スター トメ ニューモー ドの手順〉 

スタートメニューから[すべてのプ□グラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、[エク 
スプローラ]をクリックする。 

^ r < CD-ROM のドライブレター >:¥ WINNT ¥ DOTNET¥BC 1 ¥ PRO Set 
¥ WS 03 XP 32 J ディレクトリ内の 「 PROSet . exe 」 アイコンをダブルクリックする。 

[ Intel ( R ) PROSet - Installshield ウィザード]が起動します。 

4 [次へ]をクリックする。 

^ [使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックする。 

Q [標準]を選択し、[次へ]をクリックする。 
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7 [インス!'ール]をク U ックする。 

[ InstallShield ウィザードを完了しました]ウィンドウが表示されます。 

Q [完了]をクリックする。 

Q システムを再起動する。 

以上で完了です。 


ネットワークドライバ 


標準装備の2つのネットワークドライパは、システムのアップデート時に自動的にインス I ■'ールさ 
れますが、それぞれの転送速度と Duplex モードの設定が必要です。 

以下の手順に従って設定してください。 



ヒント 


サービスの追加で[ネットワークモニタ] を 追加する ことを お勧めし ます。 [ネットワークモニタ] 
は、[ネットワークモニタ]をインストールしたコンピュータが送受信するフレーム（またはパケット） 
を 監視する ことができます。 ネットワーク障害の解析な どに 有効なツー ルです。 インストールの手 
順は、 ユーザー ズガイドを参照してください。 


必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネットワークとダイヤルアップ 
接続]から□—カルエリア接続のプロパティダイアログボックスを表示させて行います。 


PROSet がインス I ルされていない場合 

7 「ローカルエリア接続のプロパティ」ダイアログボックスを開く。 

<標準の スタートメニューモー ドの手順> 

① スタートメニューから[コントロールパネル]—[ネットワーク接続； i —[ 口ーカルエリ 
ア接続]をクリックする。 

② [プロパティ]をクリックする。 

く クラシック スター ト メニューモー ドの手順> 

① スタートメニューから[設定]—*•[ネットワーク接続]をクリックする。 

② [口ーカル接続]アイコンを右クリックし、ポップアップメニューから[プロパティ]を 
クリックする。 

2 [構成]をクリックする。 

ネットワークアダプタのプ□パティダイアログボックスが表示されます。 
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3 [詳細設定]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]を HUB の設定値と同じ値 
に設定する。 

4 ネットワークアダプタのプロパティダイアログボックスの [0 K ] をクリックする。 

以上で完了です。 


PROSet がインス I ルされている場合 

7 「Intel PROSetJ ダイアログボックスを開く。 

く 標準の スター ト メニューモー ドの手順> 

スター トメ ニュー から [コントロー ルパネル ] —[Intel PROSet ] をウリックする。 

く クラシック スタートメニューモー ドの手順> 

① スター トメニューから[設定]—[コントロールパネル]をクリッウする。 

② [Intel PROSet ] アイコンをダブルクリックする。 

p リスト中のネットワークアダプタ名をクリックして選択する。 

3 [速度]タブをクリックし、リンク速度とデュプレックス設定を HUB の設定と同じ値に設 
定する。 

4 [Intel PROSet ] ダイアログボックスの[適用]をクリックし、 [0 K ] をクリックする。 

以上で完了です。 


アダプタフオルトトレランス ( AFT )/ アダプティブロードパランシング 
( ALB ) のセツトアップ 


アダプタフォルトトレランス ( AFT ) とは、複数のアダプタでグループを作り、使用されているア 
ダプタに障害が発生した場合自動的にグループ内の他のアダプタに処理を移行させるものです。 
また、アダプティブ□ー ドパランシング ( ALB ) とは、複数のアダプタでグループを作り、サーパ 
から送信バケットをグループすべてのアダプタがら行うことにより、スプールバケットを向上させ 
るものです。この機能は AFT 機能を含んでいます。 

AFT / ALB 機能を使用する場合は以下の手順に従ってセットアップしてください。 

7 [コントロールパネル]ダイアログボックスで、 [ Intel ( R ) PROSet ] アイコンをダブルク 

リックする。 

[ Intel ( R ) PROSet ] ダイアログボックスが表示されます。 
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2_ リスト中の「ドライバ名」にマウスポインタを合わせ、右クリックする。 

プルダウンメニューが表示されます。 

3 [チームに追加]を選択し、[新規チームを作成]をクリックする。 

[チーム化ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。 

4 「アダプタフォルトトレランス」または r アダプティブロードバランシング」を選択し 
て[次へ]をクリックする。 

r [次へ]をクリックする。 

Q チームにするアダプタをチェックして[次へ]をクリックする。 

7 [完了]をクリックする。 

[ Intel ( R ) PROSet ] ダイアロヴポックスに戻ります。 

Q [適用]をクリックし、 [0 K ] をクリックする。 

C ) システムを再起動する。 

Q 


• AFT/ALB のセットアップは、ドライバインストール後、必ず再起動した後に行う必要があり 
ます。 

• アダプタフオルトトレランス (AFT) のグループとして指定するアダプタは、同ーハブ、異な 
る八ブのどちらの接続でも使用可能ですが、異なる八ブに接続する場合は、すべて同一 LAN 
(同ーセグメント)上に存在する必要があるため、カスケード接続にしてください。 

• アダプティブ□ー ドバランシング (ALB) を使用する場合は、スイッチングハブにのみ接続 
でぎます。 


再インストール 

ネットワークドライバは、自動的にインストールされます。手動でのインス!ルを行う必要はあ 
りません。 
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オプションのネットワークポード( N 81 04-84/1 03/104/ 
11 1/88/80/86) のドライバ 

オプションのネットワークボード ( N 8104 -84/ 103/104/11 1/88/80/86) を使用する場合は、 

N 8104 -84/ 103/104はドライパが自動的にインス I -ールされます。ボード添付のドライパを使用 
しないでください。 


□ N 8104 -103/1 04を使用する場合は、 PROSet を起動し、[詳細設定]タブより、 TCP セグメン 
テーシヨ ンのオフロード」の値を「オフ」にして使用してください。 


オプションポード用ネットワークドライパのインス I -ール 


7 デバイスマネージャを起動する。 

p [ネットワークアダプタ] — [(ネットワークアダプタ名)]をダブルクリックする。 

[(ネットワークアダプタ名）のプ□パティ]ダイア□ヴボックスが表示されます。 


• [? その他のデバイス】— [? イーサネッ トコン トローラ]がある場合は!;？イーサネット 
コン トローラ]をダブルクリックしてください。 

• f Intel ( R ) PRO /1 OOMT Dual Port Network Connection 」 はオンボードになります。 
これ以外のネットワークアダプタ名がオプションボードになります。 


3 [ドライパ]タブを選択し、[ドライパの更新]ボタンをクリックする。 

[ハードウェアの更新ウィザード]が表示されます。 

4 [—覧または特定の場所からインス!'ールする（詳細)]を選択し、[次へ]をクリックす 
る。 

^ [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[次の場所を含める]にチェックを入 
れ、 「 CD-ROM ドライブレター：¥ WIN NT ¥ DOTNET¥BC 1 ¥ PR 0 100 
¥ WS 03 XP 32 J ( N 8104 -1 1 1/88/80/86 の場合)と入力し、[次へ]をク U ックす 
る。 

ドライパの検索が開始され、検索後インストールが始まります。 

Q [八ードウエアの更新ウイザードの完了]画面が表示されたら、[完了]をクリックする。 

以上で完了です。 


18 











グラフィックスアクセラレータドライバ 

グラフイツクスアクセラレータドライパは自動的にインストールされます。手動でのインストール 
を行う必要はありません。 


SCSI コント□ーラ （ N 8103 -65) • RA 旧ポード( N 81 03- 
80/81) ドライバ 


SCSI コント□-ラ ( N 8103 -65) またはディスクアレイコントローラ ( N 8103 -80/81) を使用してい 
て、アップグレードインス!ルをした場合、アップグレードインストール後にデパイスマネー 
ジヤよりドライパのアップデートが必要になります。次の手順に従ってドライパをアップデートし 
てください。 


1 [スタートメニュー] — [管理ツール] — [コンピュータの管理]からデバイスマネージャを 
起動する。 

2 以下のドライパを選択し、ドライバタブから[ドライバの更新]をクリックをクリックす 
る。 

N 8 103-65 使用時： [INITIO INI - A 10 XU 2 W SCSI Host Adapter ] 

N 8 103-80 使用時： [MegaRAID SCSI 320-1 Controller Driver ] 

N 8 103-81 使用時： [MegaRAID SCSI 320-2 Controller Driver ] 

ハードウエアの更新ウィザードが表示されます。 

3 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細)」を選択し、[次へ]をクリックす 
る。 

4 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、[次へ]をクリックす 
る。 

r [ディスク使用]をクリックする。 

Q フロッピーディスクドライブに Windows Server 2003〇 EM-DISK for 
EXPRESSBUILDER をセツトして、製造元のファイルのコピー元に 「 A :¥」 と入力し、 
[◦ K ] をクリックする。 
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7 以下のドライバを選択し、[次へ]をクリックする。 

N 81 03-65 使用時： [INITIO INI - A 10 XU 2 W SCSI Host Adapter ] 

N 8 103-80 使用時： [MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller Driver ] 

N 81 03-81 使用時： [MegaRAID SCSI 320-2 RAID Controller Driver ] 

□ゴテストに合格していないことを知らせるのポップアップが表示されますが、システ 
ム上問題ありません。 [0 K ] をクリックしてください。 

以上でドライパのアップデートは完了です。画面の指示に従ってシステムを再起動してください。 


SCSI コント□ーラ( N 81 03-65/75) を追加接続する場合 

システムに SCSI コント□—ラ ( N 8103 -65/75) を追加接続する場合、 0 S のプラグアンドプレイ機 
能が動作しますが、ドライパは自動でインストールされません。以下の手順でドライパをインス 
卜ールしてくださし''。 

7 ハードウエアの更新ウィザードが表示されるので、「一覧または特定の場所からインス 
卜ールする（詳細)」を選択し、[次へ]をクリックする。 

p r 検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、[次へ]をクリックす 
る 0 

3 [ディスク使用]をクリックする。 

4 フロッピーディスクドライブに 「Windows Server 2003 OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDERJ をセットして製造元のファイルのコピー元に 「 a :¥ J と入力し、 
[0 K ] をクリックする。 

5 以下のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。 

N 8103_65の場合 

rinitio INI - A 10 XU 2 W PCI SCSI Controller 」 

N 8103 -75 の場合 

「Adaptec SCSI Card 29320 ALP - Ult 「 a 320 SCSI 」 


n ロゴテストに合格していない旨のポップアップが出る場合がありますが、システム上 

問題ありません0 [〇 K ] をクリックしてください0 

ヒント 


これでドライバのインス I -ールは完了です。画面の指示に従ってシステムを再起動して 
ください。 
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P 章害処理のためのセツトアツ 


障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細 
な手順についてはユーザーズガイドをご覧ください。 
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